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安全上のご注意 r 必ずお守りください j 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明し 
ています。 

■誤った使い方をしたとをに生じるち書や損書の程度を区分して、説明し 
ていまず。_ 

A 危険 r 死 t や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 


^ ® S 「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 


みち 「傷害を負うことや、財産の損害び発生するおそれびあ 
后、る内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 
(次は図記号の例でず） 


&してはいけない内容です。な講结[ブればならない 


A 危険 

0 

禁止 

♦下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近 < では絶対 
に使用しない。 

* ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器 
* 人： Di > 肺等の生命維持用医用電気機器 
* 電計や点滴器等の装着型の医用電気機器 

医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれび 
あります。 

♦本機は巧電式電池を内蔵しています。 

义中投入、加熱、高温での巧電•使用•放置をしない。 

発熱 • 発火. 破裂の原因になります。 

J 
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A 警告 

0 

水場使用禁止 

♦巧電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 

感電 • 発乂のおそれびあります。 


♦お□のお手入れ似外には、絶対に使用しない。 

お□の中外の部位に使用した場合 
事故やトラブルのおそれびあります。 


♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込み 
がゆるいときは使用しない。 

感電•ショート • 発乂のおそれびあります。 

0 

禁止 

♦電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に 
曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを 
載せたり、挟み込んだりしない。 

感電 • 発乂のおそれびあります。 


♦妊娠中及び産後1か月似内は、絶巧に使用しない。 

□の中にトラブルをおこすおそれびあります。 


•体調のすぐれない時や発熱時は、絶対に使用しない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 


•乳幼児の手の届 < ところに置かない。 

付属品や取りはずしのでさる部品などの誤飲による事故や 
トラブルのおそれびあります。 

水めれ禁止 

♦巧電器は水につけたり、水洗いしない。 

感電•ショートのおそれびあります。 

めれ手禁止 

♦めれた手で電源プラグをコンセントか!5巧き差ししない。 

感電のおそれびあります。 
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>> 安全上のご注意(つづさ) 


f 

A 警告 ' 

〇 

必ず守る 

♦次のような方は、医師と相談のうえ、使用する。 

* /1>臓疾患の人 * 今までに重い病気をした人 

* 急性疾患の人 * 有熱性疾患の人 

* 血圧異常の人 * 感染性症疾患の人 

* 悪性しゅよ5 (腫瘍)の人 * 血ち病疾患の人 

守らないと事故やトラブルのおそれびあります。 

* アレルギー体質の人、金属等でかぶれた経験のある人 
守らないと□の中や手などにトラブルを起こすおそれびあります。 

♦お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントか5巧く。 

抜かないと感電のおそれびあります。 


♦電源プラグや巧電器にほこりが付着しないように定期的に掃除する。 

守らないとほこりび付着して湿気などで絶縁不良になり、乂災 
のおそれびあ0ます。 


♦必ず交流1日日〜24 0 V で使用する。 

守らないと感電•発乂のおそれびあります。 

分解禁止 

♦改造はしない。また、製品を廃棄するとき松外は拖巧に分解しない。 

乂災•感電 • けびのおそれびあります。修理(電池交換など)はお 
買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓 □ 
にご相談ください。 

J 



/ K ま意 

0 

♦ヤニ取り用•美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤 
との併用はしない。 

•歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない。 
•ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。 

♦乳幼児や自分で操作ができない方、□腔内の感覚が弱い方など 
は使用しない。 

•治療中の歯や不安定な入れ歯など□腔内に気になる症ががある 
場合は、その部位での使用はしない。 

けびをしたり、歯や歯ぐさを傷める原因になります。 

禁止 

♦使用して気分が悪くなつた場合は、使用しない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 


•本体を落としたりぶつけたりして破損した！5、絶対に使用しない。 

けびや故障のおそれびあ0ます。 


•巧電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。 

熱くなり、やけどの原因になります。 


A 注意 

〇 

必ず守る 

♦必ず動作を止めてか!5、本体のお手入れをする。 

守らないと痛みを感じるおそれびあります。 

♦歯周病びひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用ずる。 

守らないとけびをしたり、歯や歯ぐさを傷める原因になります。 

♦電源プラグを巧くとさは、電源コードを持たずに必ず電源プラグ 
を持って巧く。 

•使用時似外は、電源プラグをコンセントか!5巧く。 

守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 
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各部のなまス 


C3 - 


イオン八ネル 

りくネルの材質上、色ムラびみられる場合びありますび、異常ではありません。） 

ブラシ取付卽 

イオンランプ 

動作スイッチ 
(切/入） 

モード切替スイッチ 

(パワフル•ソフト•歯ぐきケア^ 


※歯ぐきケアは EW-DE4 日のみ 



•ー モード表示ランプ〜 -…1 



7 - ス 




パワフル 

•一 充電催促ランプ 

ハ。ちル 


ソ完 

巧電表示ランプ ： i 

…ソフ 


風ぐ妄热 

…; 

H 

巧 S 促 


巧 昼 促 

__i 一 .—.. 

CZZ) 

巧電 


C3 

巧電 






背面 


正面 



[EW-DE20] [EW-DE40] 

本体ガイド着脱ボタン 

ブラシ収納部 
本体ガイド 


電源コード 


電源プラグ 


付属品：) 



EW-DE40 

EW-DE20 

イオン用ダブルエッジブラ三 
[1 

L 

ン 

勢 _ 青色ブラ扇 

i 

1本 

1本 

イオン用ダブルエッジブラ三 

! 

ンソフ 1- 

英シ議 

1本 

1本 

イオン用シ U コンブラシ 
正 W-DE4 日のみ] 1 

1 

1 

\ - ブラシ 電極 部 

i 

1本 

— 

ブラシスタンド 


〇 

〇 

携帯ケース 
正 W-DE4 日のみ] 

(収納例） 

〇 

— 
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お使いになる前に 

はじめてお使いになる場合はこのページを必ずお読みください。 


A 警告 

♦乳幼児の手の届 < ところに置かない。 

付属品や取りはずしのでさる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそ 
れびあります。_ 


A ミ主意 

\ 

♦本体を落としたりぶつけたりして破損した5、絶対に使用しない。 

けびや故障のおそれびあります。 



•ヤニ取り用•美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤との併用はしなし、。 
•歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてたりしない。 
♦ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。 

♦乳幼巧や自分で操作びできない方、□腔内の感覚び弱い方などは使用しない。 
♦治療中の歯や不安定な入れ歯など□腔内に気になる症状がある場合は、その 
部位での使用はしない。 

けびをしたり、歯や歯ぐさを傷める原因になります。_ 


従来の電動八ブラシと異なる 
音波振動^方式だから一 

•ブラシの毛巧を軽く齒にあてるだけで磨けます。 

•個人差はありますび、使いはじめは音波振動による 
くすぐつたさなど違和感を感じる場合びあります。 
数回使用していただくと慣れてさます。 

※音波領域内での振動 



■使いはじめや i 

I ゆっくりと試I 


>違和感を感じる場合は、無理をせず 
りと試しなが5ご使用ください。 

•ヤニ取り用などの歯磨さ剤は歯を研磨する作用び 
大さいため、おすすめでさません。 


一般的な歯磨さ剤を少量つけてご使用ください。 



•ブラシの取りつけ、取りはずしはブラシ取付軸に対し、まっすぐ着脱して 
<ださい。 

ななめに着脱したり、ひねりなびら着脱を行うとブラシや本体び破損 
する原因になります。 
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音波振動八ブラシドルツイオンは 

動作中に、本体から□腔内に微弱電流を発生させイオンの力で歯垢除去力 
の向上をはかった音波振動八ブラシです。 

イオンパネルに手び触れるように本体を握って動作させ、歯磨さをすると、 
歯をプラスに帯電させ、歯の表面付近にマイナスイオンを引さ寄せます。 



A 危険 

0 

禁止 

•下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対 
に使用しない。 

* ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器 
* 人： Di > 肺等の生命維持用医用電気機器 
* 電計や点滴器等の装着型の医用電気機器 

医用電気機器や家庭用電気ミ台療器の誤動作をまねくおそれびあります。^ 


V 

- - ^ 

A 警告 

0 

禁止 

♦お□のお手入れ似外には、絶対に使用しない。 

お□の中外の部位に使用した場合 
事故やトラブルのおそれびあります。 
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» お使いになる前に（つづき) 



A 警告 

0 

禁止 

♦妊娠中及び産後1か月似内は、絶対に使用しない。 

□の中にトラブルをおこすおそれびあります。 

•体調のすぐれないときや発熱時は、絶対に使用しない。 
•乳幼児の手が届 < ところに置かない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 

〇 

必ず守る 

•次のような方は、医師と相談のうえ、使用する。 

* /1>臓疾患の人 * 今までに重い病気をした人 

* 急性疾患の人 * 有熱性疾患の人 

* 血圧異常の人 * 感染性症疾患の人 

* 悪性しゅよ5 (腫瘍)の人 * 血ち病疾患の人 

守らないと事故やトラブルのおそれびあります。 

* アレルギー体質の人、金属等でかぶれた経験のある人 
守らないと□の中や手などにトラブルを起こすおそれびあります。^ 



A 注意 

0 

禁止 

•使用して気分が悪くなった場合は、使用しない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 

•本体を落としたりぶつけたりして破損した5、絶巧に使用しなし、。 

けがや故障のおそれびあります。 

〇 

必ず守る 

♦必ず動作を止めてか!5、本体のお手入れをする。 

守らないと痛みを感じるおそれびあります。 
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巧電器の設置 


電源コードのセット方法 


コンセントの方向に合わせて 
電源コードは左ち•中央•い 
ずれかのコードガイドに押し 
込む 

し コー ドガイド 


充電器ウラ側 



洗面台や棚などに置くときは: 


I 水平で安定したところに 
1 充電器を置< 

9 電源プラグをコンセントに 
一 差し込む 



壁に固定ずるとさは 


※壁掛け用木ネジは付属しておりません。 


I 市販の丸木ネジ 

1 (呼び径 2.7 〜 3.1 mm ) を準備する 

9 取付け位置をミ夫め、 28 mm の 
一 間隔でネジを壁から約2.己 mm 
浮かせるよ5にして締めつける 

Q 充電器背面の引っかけ巧の）に 
d ネジを引っかけて固定する 


約2.己 mm 28 mm 




引っかけ穴 


充電器の取りはずしかた 


1 上に引さ上げ 
2 前に出す 


2勺 

-- ，バパ -\ 

: '爲醉 


け 

1 1 »» 
\ 一 --- パ ----’n 

_ ^ 


•本体と充電器は、乳幼児の手の届かない所に設置してください。 

•壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または、樓(さん)を選んで固定してください。 









































巧電のしかた 

•充電推奨温度は]己〜3己でです。 

•低温 （ 1己で未満)での充電では使用時間び短くなることびあります。 
また、極度の低温下(約び CIU 下)では、充電しない場合びあります。 


A 警告 


♦巧電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 


感電 • 発火のおそれびあります。 


♦めれた手で電源プラグをコンセントか!5巧き差ししない。 


感電のおそれびあります。 


•必ず交流100〜24日Vで使用ずる。 

,守らないと感電•発乂のおそれびあります。 



巧電器に本体を 

立てる 

コンセントにつないだ巧電器に本体を 
常に置いていても性能に問題はありま 
せん。 

•特に低温での充電は蓄電池の寿命を 
短 < するおそれびあるため、充電推 
奨温度での充電をおすすめします。 
争本ノ V ブラシはリチウムイオン電池を 
使っているので継ぎ足し充電をして 
ちメモリー効果の問題はありません。 


充電中は、充電表示ランプ(ホ)が点な 

•ランプを正面にして本体をまっすぐ 
立ててください。 

かたむいたり充電器に本体底面び接 
触していないと充電でさません。 

•充電完了すると、充電表示ランプ 
(ホ)び点滅します。 
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A ミ主意 

\ 

•巧電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。 

,熱くなり、やけどの原因になります。 



常時巧電しない方は：) 


参約8時間でフル充電します。 

充電完了すると、充電表示ランプ(赤)び点滅します。 
•1 回のフル充電で約6日分間使用でさます。 

(電池の劣化により減少します） 


点滅 


巧電催促 

CZ3 

巧電 


桥電 催促機能） 

使用中、充電催促ランプび緑点滅したら充電時期の目安です。 


点滅 


ぉ s 促 




巧電 

V ) 



•使い始め(購入直後や3か月上放置したとさ)や使用中に動作び停止し 
たとさは必ず8時間上(充電表示ランプび点滅するまで)充電してくだ 
さい。 

•充電中、本体び多少あたたかくなりますび異常ではありません。 
•充電は、専用の充電器を使用して < ださい。 

•正常な充電をしてち使用でさる時間び短くなったとさは蓄電池の寿命です。 
(目安は約3年ですび使用•保管などの状態により大きく変化します） 
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fh イオンパネルに手が触れるように 

L 本体を握る 

•ペング U ップなどの持ち方で、 
イオンパネルに手び触れない 
持ち方の場合、□腔内に微弱 
電流は流れません。 

3 □の中に 

ブラシを入れる 

♦特に歯磨さ剤をご使用の場合は、 
とびち0を防ぐためにち、 

必ず動作させる前にブラシを 
□の中に入れてください 



イオン 

ノはル 



使いかた 


争イオン用ダブルエッジブラシ、イオン用ダブルエッジブラシソフ 

. 歯磨き(歯垢除去)にご使用ください。 

♦イオン用シリコンブラシ [ EW - DE 40 のみ付属] 

. 歯ぐきのお手入れにご使用ください。 


li 


ラシを 

実に取りつける 


•本体とのスキマは、動作に必要な 
ちので異常ではありません。 

• ブラシの取りつけ、取りはずしは 
ブラシ取付軸に対し、まっすぐ着 
脱してください。 

ななめに着脱したり、ひねりなびら 
着脱を行5とブラシや本体び破損 
する原因になります。 


百 




争健康な歯ぐさの場合でも、使いはじめに出血することびあります。 

これまでになかった刺激をちえたことび原因で、通常は！〜2週間で出血 
は止まります。 

もし2週間上出血び続く場合は、歯ぐきに異常觸周病など)びあること 
び考えられるので、使用を中止し、歯科医にご相談ください。 

争本体にブラシを取りつけた状態で、ブラシを強く回さないでください。 
ブラシや本体び破損する原因になります。 



ドプ 

-示ン 

モ表ラ 


，ジ 刻 
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4 モード切替スイッチを押して 

モードの種類を選ぶ 

•動作していない状態で、モード切替スイッチを押すと「パワフル」 
ランプび点なします。 

•ランプび点なしている状態で、さらにモード切替スイッチを押すと 
モードび切り替わります。 

•モードの選択は、動作中にも行うことびでさます。 



5 モード表示ランプが点口した状態で 

動作スィッチを押して、 動作させる 

• □腔内に微弱電流び流れ、イオンランプび点なします。 （ P 1 7参照) 


•動作開始後、ソフトスタート機能により約2秒で徐々に選択した 
モードの速さ、振幅になります。 

•スイッチを切った後、すぐにスイッチを押すと切る直前に選択して 
し V ■こモードで動作します。スイッチを切った後、約己秒上たってか 
ら、再度スイッチを押すと「パワフル」モードで動作します。 

参動作中にモード切替スイッチを押すと、押すたびにモードび切り替わります。 


» 次ぺージへつづ< 

•周囲温度は日〜 4 crciu 内で使用してください。 

それ!;^外の周囲温度で使用すると、動作しない場合びあります。 
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>》 使いかた(つづき) 


い 使い終わった 5 動作スイッチを押して 

0 動作を止める 

•だ液などのとびちりを防ぐために、□の中で動作を止めて < ださい。 


磨さ時間お知5せタイマー 


動作スイッチを入れてから約3日秒ごとに、長めに]回、また、約2分ごとに 
短めに2回、動作び一時的に停止して再び動作します。 


む5なく磨くためにつ 

•□の中をむらなく均等に磨くには 、 r 
毎回同じ順序で、どの個所にも同 
じ時間をかけて磨くことび大切です。 

3日秒ごとの、磨き時間お知らせ夕 
イマーを活用して、磨さ残しの個 
所びできないよラ/こ\びけましょう。 

ぐ - J 

[磨き順序の例] 

• □の中を上下、左ちで4っのパートに分け、 
1っのパートを①歯の表側③かみ合わせ 
面③歯の裏側のよ5な順に①〜③を 
30秒間で磨さます。 

他のパートわ同様に磨き、□の中全体を 
2分を目安にして磨きます。 


上 



※モード切替スイッチを押した場合、押したとさから30秒ごとに動作します。 
《「歯ぐさケア」モードではタイマーは動作しません。 


巧しあてずぎ防止機能1 


ブラシを押しつける力び強すざると、ブラシの振幅びルさくなります。 


•歯磨さ政外の目的に使用しないでください。 

•落としたり乱暴に扱ったりしないでください。 

•外観を損5おそれびありますので、整髪料、八ンドク U —ムなどび本体に 
つかないようにしてください。 

•イオンパネルについた歯磨さ剤や水垢(みずあか)び乾燥して固まると、 
□腔内に微弱電流び十分に流れない場合びあります。 

定期的なお手入れをおすすめします。 
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•イすン y の-を確認できます。 

イオンランプは、微弱電流発生機構び動作 ( P 9 参照）し、歯にイオンパワー 
び働いている状態を点滅と点なでお知らせします。 


動作スイッチを押すと 
微弱電流発生機構び動作し 

▼ 

イオンランプが 

/~\ 

点滅 

/R 


1卜批 il 


□の中に入れると 
□腔内に微弱電流び流れて 


イオンパワーび働くとともに 

イオンランプが 

1 ~\ 


点な 

1 

/ ( M ) 1 

1切/入 

1 


《鏡を見なびら使用すると、確認しやすくなります。 

イオンランプは、ブラシとイオンパネルの間の電流を検知し点なします。 

イオンランプがこんなとさは ••• 

• □の中に微弱電流び十分に流れず、点灯しないときがあります。 

•手び乾燥しているとさ 

づ手 をめらしてから使うことをおすすめします。 

•イオンパネルに歯磨さ剤や水垢び固着しているとさ 

^ イオンパネルを十分にお手入れしてからお使いください。 

• イオンパネルに触れずに磨いているとさ 

与 イオンパネルに触れるように握って磨いてください。 （ P 1 4参照） 

•む下のような場合には、□の中に入れていないときでも点なずることび 
ありまずが、異常ではありません。 

•磨さ終わって、動作スイッチを切らずに□からブラシを出した直後 
^ ブラシや本体に付着しただ液や水分を通じて微弱電流び流れると点 
なします。 

• 動作させなびら本体を水洗いしているとさ 

^ 水洗いしている水道水を通じて微弱電流び流れると点なします。 
(ブラシ取付軸とイオンパネル間に水びついているため） 

•動作させなびらイオンパネルとブラシのイオン電極部またはブラシ取付 
軸を手などで触っているとさ 

づ手 などに付着している水分を通じて微弱電流び流れると点なします。 
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上手な磨をかた 


A 注意 

♦歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてたりしなし、。 
♦ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。 

けびをしたり、歯や歯ぐさを傷める原因になります。_ 


イオン用ダブルエッジブラシ/ダブルエッジブラシソフト^ 


•歯磨さにご使用ください。 




かみ^わサ 

f 函雨） 1 

jinui 

尸 

xjj 


参4日°にあてる 

•特に気になる歯間は山切りエッジ 
毛び入り込むよラにあてる 
•ソフトタイプは 

サイド極細毛び歯と歯ぐさの 
境目にあたるように 


•タテにあて 
•角度に沿ってあてる 


•上から90°にあてる 


あてる強さ） 

•ブラシの毛先び歯に軽く触れる程度にあててください。 

動かしかた） 

•弧を描くようにゆっくりと動かして 
<ださい。 
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イオン用シリコンブラシ . 


|；EW-DE40] 



•歯ぐさのお手入れにご使用ください。 

•歯ぐさに軽くあててください。 

•ブラシの動作モードは、動きび断続的 
に変化して、気持ちよく刺激でさる 
「歯ぐさケア」モードをおすすめしま 
す。（「パワフル」 r ソフト」でも使用で 
さます） 

•シ U コンブラシは、歯にあてないよう 
にご使用ください。（シ U コンブラシ 
の劣化の原因になります） 


あてる強さ： ） 

•ブラシの毛先び軽く歯ぐさに触れる程度にあててください。 

(強くあてすぎると、毛先の動さび止まってしまいます） 

•ナイ□ン毛のノ V ブラシのように、3シ3シ磨いている感じはありません。 

あてる時間） 

•] 曰1回2分間ぐらいの使用をおすすめします。 

♦特に気になる部位は、1か所1日〜2日秒念入りにあててください。 
•その他の部位はブラシをゆっくりと動かしなびら、歯ぐき全体にあててください。 


ブラシの交換について^ 


•イオン用ダブルエッジブラシ/ダブルエッジブラシソフトは3か月を目 
安に新しいちのと交換してください。 

毛先び広びったブラシでは、効果的なブラッシングびでさません。 

また、シリコンブラシも外観形状に変形びなくとも衛生上、3か月を目安 
に交換してください。 


•シ IJ コンブラシは、強く引っぱったり、かんだりするとちざれることびあ 
るため、取り扱いにごを意ください。 

•ブラシの取りつけ、取りはずし時に、ブラシ取付軸に回転方向の強い力を 
くわえないでください。本体やブラシの故障の原因になります。 
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使い終わった 5 


ブラシと本体の洗いかた 


• 動作を止めてから、水洗いして < ださい。 


本体か 5 ブラシをはずず 

•ブラシ取付軸に対し、まっすぐ着脱する。 

• ななめに着脱したり、ひねりなびら着脱しない。 

(ブラシや本体び破損する原因になります） 

ブラシを水洗いす る） 

•水洗い後は、よく振って水気を切る。 

•ブラシ電極部のミちれは十分に洗い流す。 

• ブラシの毛を強く引っぱらない。 

(毛び抜ける原因になります） 

•イオン用シリコンブラシは無理に広げて洗わない。(破損の原因になります) 
• 8日で政上のお湯では洗わない。 

♦本体にブラシを取りつけた状態で、ブラシを強く回さない。 

(破損の原因になります） 

本体を水洗いする j 

•イオンパネルについた、歯磨き剤や水垢は十分に 
取り除く。 

•防水3ムは、傷つけたり、固いものでこすったり 
しない。（内部に水び入る原因になります） 

•4 ぴ上のお湯で洗ったり、本体を水の中に放置したりしない。 


防水3ム 




洗い終わった!5 


水洗い後はタオルなどで水分を,3、さ取る 

•めれたまま充電しない。（破損の原因になります） 

本体を巧電器に立てる 
ブラシをブラシ収納部またはブラシスタンドに立てる 



•ブラシ収納部にブラシを収納する場合は、ブラシ面を充電器の背面に向 
けて立てることをおすすめします。 


(前面に向けて立てるとブラシび本体に触れる原因になります) 


識別リングがはずれた5 


左図のようにブラシの凹部(みぞ)と識別 U ングの 
凸部をしっかり合わせて取りつけてください。 

•切れやすいので強く引つぱらないでください。 

•識別 U ングびない状態で使っても性能に影響はありません。 



20 


お手入れのしかた 


A 警告 

参巧電器は水につけたり、水洗いしない。 

_感電•シヨートのおそれびあります。_ 

♦めれた手で電源プラグをコンセントか!5巧き差ししない。 

_感電のおそれびあります。_ 

♦お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントか!5巧く。 

_抜かないと感電のおそれびあります。_ 

♦電源プラグや巧電器にほこりが付着しないように定期的に掃除する。 

守らないとほこりび付着して湿気などで絶縁不良になり、乂災のおそれび 
あります。_ 


充電器のお手入れ 


1.本体ガイド着脱ボタンを巧し 
なが5本体ガイドを引さめを 

本体ガイドをはずず 


2.巧電部•本体ガイド 
の巧れを巧で 

ふき取る 


目か月に一度は、電源 
プラグの金属部の間を 

か!5ぶさずる 



ブラシスタンド•携帯ケースのお手入れ 


1.水洗いずる 



2.水洗い繳ホ水分をふき取る 



♦洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。 

•シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ•変色などの原因に 
なるため絶対に使用しないでください。 
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故障かな？と思ったとさ 


’下記の点検を^ 
，お願いしますが 


歯にブラシを巧しあてると 
動作び弱くなる 


考え5れる原因 


押しあてすざ防止機能び働いている 
( P 16参照） 

本体び充電器にまっすぐ 
立て5れていない （ P 1 2参照） 


充電してち数分しか使えない 


充電時間び短い 


蓄電池の寿命(約3年） 


充電催促ランプが点滅せずに止まる 

► 

► 

► 

蓄電池の寿命(約3年） 

動作しない 

購入直後または3か月政上放置していた 

動作スイッチを押すと 
振動び徐々に大さくなる 

ソフトスタート機能び働いている 
( P 1 已参照） 

動さ出して約30秒おさに動作が 
一時的に停止して再び動さ出す 

► 

磨き時間をお知5せするための 
タイマー機能です ( P 1 目参照） 

ブラシの向さが動く 

(ブラシ取付軸び左ちに小さく回る） 


► 

► 


ブラシの動作び弱くなった 

ブラシが正面を向いていない 

すっぱい味がする 

□腔内へ微弱電流を流していますので 
巧•電流を感じる場合があります。 

(ま)味•電流は不快でないレベルで設定 
しているため個人差、体調、慣れ等 
により感じない場合びあります。 


磨いていないのにイオンランプが 
点打する 


磨いているのにイオンランプび 
点打しない 
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別売品 

最寄りの販売店へご用命ください。なお、「本体品番 ( EW - DE 2 日 ’ DEAC ))」 
と「誓ブラシ品番」をご確認のラえ、お買いホめください。 



イオンタイプ専用 （※下記が^七のブラシでは口腔内に微弱電流は流れません) 


製品名 


品番 

本数 

イオン用ダブルエッジブラシ 

孤 ^ 

EW0904 

2本 

イオン用ダブルエッジブラシソフト 


EW0905 

2本 

イオン用シ U コンブラシ 


EW0902 

2本 

イオン用カープネックブラシ 


EW0901 

2本 

イオン用カーブネックブラシソフト 


EW0903 

2本 


音波振動八ブラシ専用 （※□腔内に微弱電流は流れません) 


製品名 

品番 

本数 

歯間クリアブラシ 

EW0943 

4本 

山切りブラシ（Vヘッド） 

EW0910 

2本 

EW0 9104 

4本 

ベーシックブラシ 

EW091 1 

2本 

フ□ートブラシ 

EW0920 

2本 

カーブフ□—トブラシソフト 

EW0924 

2本 

シリコンブラシ 

EW0932 

2本 

カープフ□ートブラシ 

EW0922 

2本 

マルチキャッチブラシ 

EW0923 

2本 

ポイント磨きブラシ 

EW0940 

2本 

舌クリーニングブラシ 

EW0941 

2本 

こどち用ソフトブラシ 

EW0942 

2本 


《3アングルブラシ （EW 日9日日）、両面シ U コンブラシ （EW 日93 ]) は、手元での本体振 
動び大さくなるためご使用はおすすめでさません。 

《舌ク U -ニングブラシ （EW094]) は、ソフトモードでご使用ください。 

※音波振動八ブラシ用 L ソがの別売替ブラシやフ□ス、回転ブラシ、スイングブラシはご使用でさません。 


替ブラシは販売店でお買い求めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でをお買い求めいただけます。 

CLUB Panasonic 

たがく ews 之 http://club.panasonic.jp/inall/sense 
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定格•仕様 


電源方式 

充電式 

巧電時間 

8時間 

定格電圧 

AC 1 00-240 V 50-60 HZ 

使用蓄電池 

U チウムイオン電池 ( Li - ion ) (DC 3.6 V 己3日 mAh ) 

消費電力 

2 W (充電時） 

使用時間 

使用時 

骂約6日分《煌温2び C にてフル充電後300邑負荷時） 

大きさ 

本体 

太さ¢2己〜30 X 長さ1 70 mm 

ホ雨口-口 

化巧な 

局さ47 X 幅44 X 奧わ8日 mm 

質 量 

(重 量） 

本体 

約12己呂 

ホ雨口-口 

化巧な 

約14日呂 


※電池の劣化により減少します。 


蓄電池の寿命と交換 


蓄電池の寿命と交換 

♦寿命 3年程度(ただし、保証は1年)です。 また、つ )レ充電しても使用回 
数び極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。 

(蓄電池寿命は使用•保管などの状態により大さく変化します。） 
•交換 蓄電池の交換は必ずお買い上げの販売店または、お客様ご相談 
窓□にご相談ください。 

ご自分で行うと防水機能び維持でさず故障するおそれびあります。 
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製品を廃棄ずるとさのお願い 

(U チウムイオン電池リサイクルにご協力を） 


A 危険 

本機専用の巧電式電池です。この機器 m 外に使用しない。 

取り出した巧電式電池は巧電しないでください。 

•义への投入、加熱をしない。 

•< ざを刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない。 

と6を金属などで接触させない。 

•ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 
♦义のそばや炎天下など高温の場所で巧電•使用•放置しない。 

発熱•発乂•破裂の原因になります。_ 


A 警告 

取り出した巧電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。 

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 

♦万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相談ください。_ 

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわ! 5 ず、似下の処置をする。 

♦液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。 

目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと医師にご相談ください。 
♦液び体や衣服に付いたとさは、皮フの炎症やけびの原因になるので、されい 
_な水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。_ 

製品を廃棄するとき似外は絶対に分解しない。 

乂災•感電•けびの原因になります。 

修理(電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様 
ご相談窓□にご相談くださし、_ 
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この製品に使用しておりまずリチウムイオン電池は 
リサイクル可能な貴重な資源でず。 

ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、 
巧電式電池リサイクル協力店へ。 


本製品の使用電池 


名 称 

円筒密閉型 U チウムイオン (Li-ion) 蓄電池 

公称電圧 

DC 3.6V 

数 量 

] 本 



廃棄電池の取り出しかた 


この図は、製品を廃棄ずるための図であり、修理用の図ではありません。 
分解した場合、修復は不可能でず。 

\ _ 



•完全に放電させてから分解してください。 

•分解するときはドライバーを使って、次の手順で分解してください。 
①〜②をはずす。 

ブラシ取付軸 （P6 参照)を押しなびら③のフックをはずす。 

④〜⑥の手順で分解する。 

•取り出したリチウムイオン電池は®©をショートさせないようにミ主意 
して < ださい。 


取り出した廃棄電触ま、 U サイクルボックス設置の販売店へお持ちください。 
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海外でのご使用について 


この商品は… 



電圧：100〜 240 V 
プラグ: A -2 タイプ 

の国/地域で使えます。 


A -2 プラグながの地域では、市販のプラグアダプター^ 

を別途ご準備ください。 （※電圧の交換はできません） 


C -2 

B -3 

BF ( S -3) 

0 

M 

脚 

(<p ^ 

a 

◎ 

& 

& 

ii^ —アース 付 

Q み 線? 


下表でご確認のうえ、ご使用ください。 


例）アメ IJ 力合衆国……そのまま使えます。 

イタ IJ ア . 市販の C -2 プラグアダプターび必要です。 

グアム島•サイパン島…そのまま使えます。 

台湾 . 地域によっては、市販の0プラグアダプターび必要です。 


世巧の電圧とプラグく World Voltage and Plug Chart > 


地域 

国/地域 

電 圧 

プラグ 


邮 

100( —般家庭） 

A -2 


ィンド 

230/240/250 

C -2、 目-3、目 F 


インドネシア 

127/220/230 

A -2、 C -2、 B -3 、BF 


シンガポール 

110/230 

目- 3 、BF 


タィ 

220/240 

A -2、 C -2、 日 F 

ア 

大韓民国 

100/110/200/220 

A -2 X -2 .br 0 

ジ 

台湾 

110/220 

A -2、0 

ァ 

中華人民共和国 

110/220 

A -2、 C -2、 目- 3、 BF 、 日 


フィリピン 

110/115/220/230/240 

A -2、 の、目- 3、 BF 、 日 


ベトナム 

110/120/220/230 

A -2、 C -2 


香港特別行政区 

200/220 

C -2、 目-3、日 F 


マカオ特別行政区 

11巳/127/220 

A -2、 C -2、 目- 3 


7 レー シア 

240 

C -2、 目-3、目 F 


アルゼンチン 

220/22巳 

C -2、 BF 、0 

中 

プエルトリコ 

120 

A -2 

南 

米 

ブラジル 

127/220 

A -2、 C -2 


メキシコ 

120/125/127 

A -2 

中 

アラブ首長国連邦 

220/230/240 

C -2、 目-3、日 F 

ま 

エジプト 

220 

C -2、 目-3、日 F 


クウエ-卜 

240 

C -2、 目-3、日 F 

ァ 

フ 

トルコ 

220/230 

A -2、 C -2 

IJ 

南アフリカ共和国 

220/230/240/250 

C -2、 目-3、目 F 

力 

モ□ッコ 

11己/127/220 

C -2 


地域 

国/地域 

電 圧 

プラグ 

化 

米 

アメリカ合衆国 

12 日/ 208/240 

A -2 

カナダ 

120/208/240 

A -2 、BF 

八 ワィ 

120/208/240 

A -2 


イ中」ス 

230/240 

目-3、目 F 、0 


ィタリア 

12巳/220/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2、 目-3 


オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2、 日-3 


スイス 

220/230 

C -2、 目-3、目 F 

3 

スウェーデン 

220/230 

C -2 

1 

□ 

スペイン 

127/220 

A -2、 C -2 

V 

デン7—ク 

220/230 

C -2 

パ 

ドィツ 

127/220/230 

C -2 


ノルウェ- 

230 

C -2 


八ンガリ- 

220 

C -2 


フィンランド 

220/230 

C -2 


フランス 

127/220/230 

C -2、 日 


ベルギー 

127/220/230 

C -2 


□シア 

127/220 

A -2、 C -2 


オーストラリア 

240/250 

0 

才 

グアム島 

110/120/240 

A -2 

セ 

サィパン島 

110 

A -2 

ァ 

トンガ 

240 

0 

ァ 

ニュージーランド 

230/240 

0 


フィジ- 

120/240 

A -2、 C -2、 日 
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保証とア フターヴー ビス (ょくぉ読みくださし、) 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 


販売店名 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


電 話 （ 

) - 


お買い上げ日 

年 月 

曰 


修理を依頼されるときは 

「故障かな？と思ったとき」 （ P .22 〜 23) でご確認のあと、直らないときは、まず 
電源プラグを抜いてお買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 

♦製品名 音波振動八ブラシドルツイオン 

•品 番 EW - DE 20. DE 40 

♦故障の状況 でさるだけ具体的に 

♦保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせていただ 
きますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 


保罰期間:お買い上げ日か5本体•充電器1年間(ただし、ブラシは消耗品ですの 
で、保罰期間内でも r 有料」とさせていただをます） 


♦保証期間終了後は、診断をして修理でをる場合は、ご要望により修理させていただ 
さます。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 
fSM 診断-修理-調整-点検などの費用 
部品および補助材料代 
I 出張料 I 技術者を派遣する費用 

* 補修用性能部品の保有期間 巨垣 

当社は、この音波振動八ブラシドルツイオンの補修用性能部品(製品の機能を維 
持するための部品)を、製造打ち切り後已年保有しています。 
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■輯居や贈答品などでお困りの場合は、似下の窓□にご相談ください 
パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

f 修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください 。I 

-転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名-品まをご確認の上、下記窓口へ 


参修理に関するご相談は . •使いかた-お手入れなどのご相談は… 


修理ご相談センター 


造!譜 i ) 査10570 -0 お-器5 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 
3巨已曰/受付別寺〜20時 


ただし、携帯電話 ’ PHS ’ IP / 光電話等は下記の電話番号へおかけ < ださい。 

4 - RR の nR Ron 。 1 non 巧7 1-8 日8日大阪府門真市門真1 04 S 
大 P 反巧 06-6906-1 090パナソニック電エテクノサ-ビス ㈱ 

札幌巧01 1-261 -640 1 © 名古屋巧052-已己1-7900喔) 

まま巧03-日 392-7190© 福岡巧 092-622-053 1嚴 


パナソニック お客様ご相談センター 受付講5〜日200寺 

パナは 3日已日 

電話孤ル霞ぶ纖雜飄 i 

なれます。 

■上記番号がご利用いただけない場合… 06-6907-1 187 
■FAX フリーダイヤル画。 0120 -878-236 

※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線 
の混雑時に数分で切れる場合があります。 

※蟹) EP は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料 
は醉社負担です。 

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 

0911 


※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/ 


ご相談におけるお客様に関ずる情報のお取り扱いについて 


ノ くナソニック電工株式会社およびノ くナソニック電エグループ関係会社 ( lU 下「当社」） 
は、お客様の個人情報をノくナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスな 
どに利用させていたださます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご 
相談内容を録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさ 
のために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お 
客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除き、第兰者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお問 
合せは、ご相談いたださました窓口にご連絡ください。 


会員サ仆 rCLUB Panasonic」 でに'愛用者登録」をしてくださし、 


PC 


http://club-panasonic.ip/ 


※このサービスは WEB 限をのサービスです。 



パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

〒已 22-8 己20滋賀県彥根市岡町33番地 
© Panasonic Electric Works Co ., Ltd . 2009-2010 
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〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のミ主意書じ従った使用状態で保証期間 
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合じは、商品に本書を添えていただき 
お買い上げの販売店にお申しつけ<ださい。 

〔□)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合じは、お 
客様ご相談窓□じご相談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
柜談窓□にご柜談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合じは、お客様ご巧談窓□じご相談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料じさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

〔□)お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、巧下等じよる故障及び損傷 
(八）义災、地震、水喜、 落雷、 その他天災地変及び公害、塩害、ガス 
害〔硫化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数） 
などによる故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U か（例えば業務用等）じ使用された場合の故障及び損傷 

〔へ）本書のご提示がない場合 

〔卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接お客様ご柜談窓□などに送付した場合 
の送料等はお客様の負担となりまず。また、化張修理等を行った 
場合には、出張料はお客様の負担となりまず。 

氏本書は日本国内においてのみ有さ力でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して< ださい。 

1. お客様ご相談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 


修理メモ 


《 お客様じご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ<場 
合がございますのでご了承< ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発行して 
いる者（保証責任者）、及びそれ!: a かの事業者に対するお客様の法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 
□じお問い合わせ<ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間じついては、取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid only in 」 apan. 




























ご販売店様へ※巧欄は必ず記人しておミ度し < ださい。 



-キ U 卜 U 線- 



























